g                                              Einleitung.
urn eine Anzahl Grade kalter sein, als das Kesselwaseer.    Tnfolgedessen
der Wasserstand im Glas tiefer stehen als im Kessel; Fig. 5.   Ben Untersobiec
fo — ]L zu. bestimmen.                                                                               ,»
Auf beiden Spiegeln liegt der gleiche absolute Dampfdruck, sofern vom Dampfgewicht unabhangig ist.    In Wirklichkeit ist der Spiegel im  Qla« durch das Gewicht der Dampfsaule A — ^ starker belastet.    Mit r* a^ s?^f; Dampfgewicht, yi als spez. "Wassergewicht im Glas, y als spez, Wassergewictit im Kessel gilt die Gleichgewichtsbedingung y, (fc — . jy + yi 7^ == y fc,   worattt
, also abhangig von der Hohe h des Wasserstands.
Fur Damp! von  10  at abs. wird z. B. mit y,= 5,05, y-— 1000: = 890 kg/cbm, h — h^ = h-7* ",8^ .   1st nun z. B. im Glas die Temperatnr
y^ - D}0o
um 20° niedriger als im Kessel, also statt 179° nur 159°, so wird yx •-•• 1000: 9 = 911,74 — ^==-—.     Bei ft =100  mm   ware   der   Spiegeluntersohied
mir 2,3 mm.    Bei   einer Wassertemperatur   im  Glas von  nur rd. 1 00° k — A1 = ™j, also z. B. fur /i = 150mm, A — At =--^ rd. 11 mm.
Beobachtungen fiber die moglichen Temperaturunterschiede iin Glas tra<8. im Kessel fehlen.
Zusatz. Roduktion des Barometerstandes au! 0°. Das spez. wicht des Quecksilbers ist bei Temperaturen iiber 0° kleiner als obdB angenammen1). Daher steht das Barometer bei hoherer Temperatur hoher, als es unter gleichem Luftdruck bei 0° stehen wurde.
Es sind fiir je 1000 mm Quecksilbersaule vom abgelesenen Bar0* meterstand abzuziehen: bei   0°         5°        10°        15°        20°        25°        30° 0
0,00      0,87      1,73       2,59       3,45       4,31       5,17 mm Hg, Bei Kaltegraden sind ebensoviel mm zu addieren.
Wird z. B. bei -j~20° am Barometer 755mm abgelesen, so  Ist der Barometerstand fiir  0° um 0,755-3,45 = 2,6 mm kleiner, 755— 2,6 = 752,4: mm.
Die Temperatur (t) wird in* Celsiusgraden (° C) gemessen.    Dia JFestpunkte des Celsiusthermometers liegen beim  Schmelzpunkt Eises (0° C) mid beim Siedepunkt des Wassers unter dem Druck von 760mmHg(100°C).   1°C am Quecksilberthermometer ist der lnm-dertste Teil des Abstandes dieser Festpunkte.
In England und Amerika ist die Skala nach Fahrenheit (° F) gebr&uohlioh* Diese ist zwischen dem Schmelzpunkt des Eises und dem Siedepunkt de8 Waesiiff in 180 gldche Teile geteilt. Ihr Nullpunkt liegt 32° F unter dem Eispunkt. AB-gemein ist
*F=S2+J!<>,C.   °C=jg(°F — 82);   0°P==— 17,8°C;   00C^B2°F.
Als Normalsiala (Urmafi) gilt die des Wasserstoffthermometere mit den gleichen Festpunkten. Gasthermometer mit Stiekstoff- oder Eoblensaurefiillung stimmen nicht absolut iiberein mit dem Wasaer*
*} Bei 0°, 100, 20o, 30o bzw. "13,5955, 13,5698, 13,5461, 18,5216.
